Ἔπεραπες 


ΡΑΚΤ ΑΕπΟ ΑΟΟΕΒ5ΟΠΙΕ5 ΙΝΟ 


ώ ( Β. Ιήῄαπις ΜΟΤΟΒΙΑ ΙΝΤΕΗΝΑΤΙΟΝΑΙ. ΑΙΒΡΟΒΤ, ΟΑΝΑΡΑ 
ΟΛ 7  ὅ σμεοκεο ΑΡΡΕΟ. μεν. Α 
αν Ἔν | 02407 ΒΉΕΕΤ 1 ος 1 
σατε ππε ΕΞ 


Αργ. 6, 1995 5” ΗΕΑΤΕΛ ΤυΒΕ. 


ΟΝΕ 5ΙΡΕ ΟΝΙΥ 


ΜΑΤΕΡΙΑΙ: 6061 --Τ6 5ΕΑΜΙΕΣ5 ΤυΒΕ 
3” ΡΙΑΜ 0.049 ΝΙΑΙΙ. ουτ 6” ιονο 


